MICHAŁ CZAJKOWSKI 


Restaurator, 


urodzony w roku 1844, po krótkich a dolegliwych cierpieniach, opatrzony 


sw. Sakramentami, zasnal w Panu dnia 13 Maja 1898 r. 


W nieutulonym żalu pozostala Zona zaprasza Krewnych, Przyjaciól i Znajomych, oraz pobożną 
Publiczność na wyprowadzenie zwłok w dniu 15-go Maja, t. j. w Niedzielę o godzinie 5-tej 


po poludniu, z Kaplicy klinicznej na Grzegórzkach, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


Drukiem A. Słomskiego w krakowie. 


